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CANTHARIDAE) 
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RESUMEN 
Se describe una especie nueva del género Caccodes de Oaxaca México. 
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ABSTRACT 
A new species of genus Caccodes is described from Oaxaca, Mexico 
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BESCHREIBUNG 


Caccodes alboterminatus n. Sp. 
(Abb. 1-2) 


Basis des Kopfes bis hinter die Fühlerwurzeln schwarz, davor gel- 
blichweiss; Fühler dunkel, erstes Glied aufgehellt; Schildchen gelblich; Flügeldec- 
ken schwarz, Spitzen gelblichweiss; Beine gelb. 

Kopf mit den Augen viel breiter als der Halsschild, Schlafen eher langer als der 
Durchmesser eines Auges; Oberflache fein gewirkt, in der Mitte zwischen den 
Augen fast glatt. Fühler ungefahr so lang wie der ganze Korper, schnurformig, 
Glied 3 ein wenig kürzer als 4. Halsschild kaum merklich breiter als lang, Seiten 
schwach gerundet, fast gerade, nur wenig gegen die Basis verengt, Oberflache fast 
glatt, sehr fein punktiert. Flügeldecken stark verkürzt, die Koxen der Hinterbeine 
knapp überragend, mit Spuren von 2Langsrippen, Punktierung grob fast ganz 
erloschen. 

Kopulationsapparat (Abb. 1-2). Mittelstück in der Mitte regelmassig verbrei- 
tert, dann stark verschmalert und langezogen, das ventrale Basalstück stark übe- 
rragend, dorsalwarts gebogen, an der Spitze gespalten, davor jederseits mit einem 
scharfen, dornartigen Fortsatz. 

Lange: 4-4.5 mm. 

Fundort: MÉXICO: 8 km S Suchixtepec OAXACA, 6. & 10.V11.1986, H & A. 
Howden, Holotypus und 2 PARATYPEN National Museum of Natural Science, Otta- 


* Naturhistorisches Museum Basel, CH-4001 Basel {Suiza} 


90 W. WITTMER 


ABBILDUNGEN 1-2. Kopulationsapparat von Caccodes alboterminatus n. sp. Œ . 1, dorsal, 85x. 2, 
Seitlich, 85x. 


wa, 3 PARATYPEN Naturhistorisches Museum Basel. 

Fast identisch gefarbt wie Malthinus laticeps Gorham, der wahrscheinlich 
ebenfalls in die Gattung Caccodes gehort, doch ist die Farbung des Halsschildes 
bei der neuen Art ein wenig verschieden und der Kopf ist viel kleiner. Von allen aus 
Mexico beschriebenen Arten unterscheidet sich C. alboterminatus durch die From 
des Kopulationsapparates. 
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